W dniu i. XIL 1954 roku zmarł w Krakowie 


Prof. Dr inż. MIKOŁAJ 


CZYZEWSK 


Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Odlewników 


Polskich i Pierwszy Dziekan Wydziału Odlewniczego A. G-H. 


W zmarłym traci Stowarzyszenie jednego z najbardziej oddanych sprawie odlew- 
nictwa członka i założyciela Stowarzyszenia. 


Zmarły był pionierem nauki i postępu technicznego w dziedzinie odlewnictwa. 
Za wybitne zasługi na polu nauki i przemysłu odlewniczego został dwukrotnie 
odznaczony Nagrodą Państwową i Złotym Krzyżem Zasługi. 


Jego tytaniczna praca i osiągnięcia będą dla nas przykładem umiejętności i po- 
wiązania nauki z przemysłem i wzorem dla naszej dalszej pracy i rozwoju. 


Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Odlewników Polskich w Krakowie. 
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